Za spokój duszy S. p. 


| JOZEFA HALSKIEGO 


inżyniera 
jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 
odprawione zostanie 


w sobotę dnia 23 października 1943 r. o godz. 9 rano w kościele 
OO. Kapucynów 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamia 
syn i rodzina. 
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Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolneso Drukarnia Zwiazkowa, Krakow, Mikolajska 13 
Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


